Những tác dụng hữu ích của vách ngăn di động mà ít ngưòi biết 
đến 

Vách ngăn di đông hiện nay được sử dụng rất phổ biến và nó cũng đem lại những 
tác dụng hết sức hữu ích. Môi trường chúng ta đang làm việc hay không gian 
làm việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công việc và còn là bộ 
mặt thế hiện cá tính và vị trí của mỗi người. Việc bố trí các vách ngăn họp lý đã 
tạo nên cảm giác làm việc hăng say và hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta có thế 
sử dụng vách ngăn di động để phân chia phòng họp lớn thành 2 hay nhiều phòng 
họp nhỏ hơn. Việc làm này sẽ giúp giảm chi phí tối đa cho mặt bằng. Ngoài ra 
vách ngăn di động còn có những chức năng tiêu biểu khác như: 

- Khả năng cách âm tốt: Có thế sử dụng vách ngăn di động không cần ray dẫn 
hướng ở bên dưới. 

- Vách ngăn di động có thể sử dụng nhiều loại bề mặt phù hợp với không gian 
văn phòng. 

Vói nhiều cải tiến hiện đại, Vách ngăn Hùng Phát luôn tạo ra sản phấm vach 
ngan di dong kéo êm nhất và luôn được lắp đặt với giá thành thấp nhất, giảm 
thiếu chi phí tối đa cho quý khách 

+++Xem thêm: 

• Vách ngăn vê sinh 

• Vách ngăn kinh 
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